Józef hr. Lasocki 


emer. generał dywizji W. P. 


przeżywszy lat 70, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 8 czerwca 1931 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 10 b. m. o godzinie 10-tej 

rano w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, na ktore-to 

smutne obrzędy stroskana żona, dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
i Znajomych. 


o 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ ir | | 
J AN A WOLNE. G O Brukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31 


